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Examenul de bacalaureat naţional 2017 
Proba E.d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 


e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


Simulare 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 


pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. a 3p 
3. c 3p 
4. b 3p 
5. a 3p 
TOTAL pentru Subiectul I 15p 
A. Subiectul al ll-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
reprezentarea corectă a: greutății 1p 
forţei de reacțiune normală 1p 
forţei de frecare 1p 
tensiunii în fir 1p 
b. Pentru: 4p 
Fo = u: No 1p 
No =G, 1p 
Gz = mg 1p 
rezultat final: F; = 4N 1p 
c. Pentru: 3p 
T- Fiz = ma 2p 
rezultat final: T = 5N 1p 
d. Pentru: 4p 
F-Fą -T = mia 2p 
Fr = Me mg 1p 
rezultat final: F = 7,5N 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
A. Subiectul al III-lea 
llla. | Pentru: 4p 
Epa = mgh 3p 
rezultat final: E pa =0,9J 1p 
b. Pentru: 3p 
Lg = mgh 2p 
rezultat final: Lo = 0,9J 1p 
c. Pentru: 4p 
Epa F EcB 1p 
2 
mv 
Eose B. 1 
cB 2 p 
At = Si. 1p 
Vg 
rezultat final: At =1s 1p 
Probă scrisă la Fizică 1 Simulare 
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d. Pentru: 4p 
AE eap = Le + Ly 1p 
2 
AE, 4p = b 1p 
L; =-umgd, 1p 
rezultat final: vp = 1m/s 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Simulare 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. d 3p 
3. c 3p 
4. b 3p 
5. a 3p 
TOTAL pentru Subiectul I 15p 
B. Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
m= uv 1p 
v= NIN, 1p 
rezultat final: m = 80 -10°g 1p 
b. Pentru: 4p 
N 
PV =P" 2p 
T=t+ To 1p 
rezultat final: V = 6,6 -107 m° 1p 
c. Pentru: 4p 
Pı _ P2 
r T 
rezultat final: p> = 105 Pa 1p 
d. Pentru: 4p 
Q= vC, (Tz m T) 3p 
rezultat final: Q = 2,5 J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
L2 = vRT, ile: 2p 
V 
PV =vRT 1p 
rezultat final: L42 =1120J 1p 
b. Pentru: 3p 
U, = vC, To 1p 
Cp=Cy+R 1p 
rezultat final: U, = 1600 J 1p 
c. Pentru: 4p 
Prin = P3 1p 
PiVi = PV; 1p 
P2. Ps. 
Pa $ 
rezultat final: p, = 10° Pa 1p 
d. Pentru: 4p 
V Vv 
Ta Ti 1p 
Q34 = vC, (T, E Ta) 2p 
rezultat final: Q,, = —900 J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Simulare 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU 


(45 de puncte) 


Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. b 3p 
3. a 3p 
4. c 3p 
5. b 3p 
TOTAL pentru Subiectul | 15p 
C. Subiectul al Il-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
reprezentarea corectă a schemei electrice a circuitului 1p 
precizarea numărului de noduri N=2 1p 
precizarea numărului de laturi L=3 1p 
b. Pentru: 4p 
Eg=E 1p 
fg =r/2 1p 
rezultat final: Eg = 100V ; rg =2Q9 2p 
c. Pentru: 4p 
pL 
R=— 2 
S p 
za? 
4 
rezultat final: L = 2,49 m 1p 
d. Pentru: 4p 
U = IR 1p 
E 
|= —— 
'g+R 2p 
rezultat final: U = 99,6V 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al III-lea 
lila. | Pentru: 4p 
pacs 2 
“ FER: P 
R, =R +R, 1p 
rezultat final: /, =4 A 1p 
b. Pentru: 3p 
W =R- ÑK-At 2p 
rezultat final: W = 3840 J 1p 
c. Pentru: 4p 
nE E 
! r+R, Sp 
rezultat final: /, = 6 A 1p 
d. Pentru: 4p 
pn R, 3 
a r+R, P 
rezultat final 7 = 40% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Simulare 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. c 3p 
3. d 3p 
4. b 3p 
5. c 3p 
TOTAL pentru Subiectul I 15p 
D. Subiectul al Il-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
1 1 
E ie 
X% X i 2p 
Xə = 0,75m 1p 
rezultat final: —x, = 1,5m 1p 
b. Pentru: 4p 
3 2, 
p x, 1p 
Y2 
p==— 1 
yı p 
i A Ralu, tp 
rezultat final: —y, = 1cm 1p 
c. Pentru: 4p 
constructia corectă a imaginii 4p 
d. Pentru: 3p 
Csist = Ci + Ca 1p 
1 
Csist = F 1p 
sist 
rezultat final: fsi = -2m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
D. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
[ei 
V, = — 
E ina 2p 
rezultat final: v> = 1,5 -108 m/s 1p 
b. Pentru: 4p 
Na -SIN Í> = Naer ` SİN r2 2p 
sinn =1 1p 
rezultat final: i» = 30° 1p 
C: Pentru: 4p 
EI 3p 
ai: 
rezultat final: L = 2cm 1p 
d. Pentru: 4p 
N -sini, =n -sint 2p 
rezultat final: n, = Je = 1,41 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 5 Simulare 
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